D703 



HS1 Q651&D652 

3DL8805001 


HS2 Q601 

3DL2K07001 


HS3 D701-D703 

3DL2K06001 



TP759 TP763 TP761 TP760 TP766 TP768 TP765 TP762 TP767 




TP701g 

TP702g 


POWER_OFFo- 


TP706g 

TP707g 


5KL1S02001 



CN601 


Layer: S I LKSCRE EN_TOP 

Filename: SPS/BD 

Model No , : VX2640W 
Doc. No.: 


Part No . : 41-1 . OP 7 02 . S04 
Dale: ’07/Oct/3l|Rev. : X X 


Li:TOP PCS : 1 30X230mm 

L 2 : BOTTOM PNL : 280X 250mm* -0 . 12 7mm 
I 3 : X X X X X X V_CUT x5 \ ROUTER x4 
L4 : XXXXXX 2PCS/1PNL 
L5 : XXXXXX THICKNESS : 1 . 5mm 
L6 : XXXXXX MATERIAL : RF4*OSP 
JR Q’ ty : JRxx/xxx 
JW 0 ’ t y : JWx x/ x x x 
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